स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई या संस्थेस राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री- 
साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३५१/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : ०७ नाव्हेंबर, २०२३ 


वाचा: 9% शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७. 
8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/९५/ 
२०२२-पीआरओसी१, दिनांक २६.०७.२०२३. 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्‍त नमूद संदर्भ क्रमांक ०५ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई या 
संस्थेस यंत्रसामुग्नी-साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, सदर संस्थेस सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ९९,७७,७३०/- (रुपये सत्त्याण्णव लक्ष, 
सत्त्याहत्तर हजार, सातशे तीस रुपये मात्र) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री- 
साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


Sr. | Indent Department EQUIPMENT NAME Qty | Per Unit Total 
No No Name Cost Cost 
1 | 222059 | Forensic Cold Storage For Keeping 1 422300 422300 
980365 | Medicine Dead Bodies 
2 | 222059 | Microbiology Automated Blood Culture 1 1400000 1400000 
980366 System 
3 | 222059 | Pharmacology Computer (Medium End) 10 60000 600000 
980364 
4 | 222099 | Biochemistry Centrifuge 2 80000 160000 
980343 
5 | 222099 | Dean Office Laptop (Low End) 1 55000 55000 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३५१/प्रशा-१ 


Sr. | Indent Department EQUIPMENT NAME Qty | Per Unit Total 
No No Name Cost Cost 
980372 
Ce 222099 | Forensic All In One Printer 2 22700 45400 
980342 | Medicine 
7 | 222099 | General Surgery | Formaline Chamber 4 25000 100000 
980352 
Bal 222099 | General Surgery | O.T. Table (Medium End) 2 110000 220000 
980351 
[| 222099 | Library All In One Printer 1 22700 22700 
980353 
10 | 222099 | Orthopaedics Spine Instrument With 1 300000 300000 
980345 Microdiscectomy Retractor 
11 | 222099 | Orthopaedics Vessel Sealer With 1 650000 650000 
980344 Electrosurgical Unit 
12 | 222099 | Paediatrics Lcd Projector 1 100000 100000 
980354 
13 | 222099 | Paediatrics Research Binocular 1 57630 57630 
980355 Microscope 
14 | 222099 | Pathology Cytospin (Cytocentrifuge) 1 265000 265000 
980341 
15 | 222099 | Preventive And | Advance Adult Cpr Training 5 175000 875000 
980357 | Social Medicine | Manniquine 
16 | 222099 | Preventive And | Advanced Abdominal 4 134000 536000 
980363 | Social Medicine | Palpation And Delivery 
Mechnism 
17 | 222099 | Preventive And | Advanced Full Neonetal 3 114000 342000 
980364 | Social Medicine | Nursing And Cpr 
18 | 222099 | Preventive And | Advanced Surgical Suture ie 32000 192000 
980359 | Social Medicine | Arm 
19 | 222099 | Preventive And | Advanced Surgical Suture 5 39000 195000 
980360 | Social Medicine | Leg 
20 | 222099 | Preventive And | Advanced Trauma Simulator 5 114000 570000 
980365 | Social Medicine 
21 | 222099 | Preventive And | Advance Nursing And ba 118000 708000 
980356 | Social Medicine | Wound Care Manniquine 
22 | 222099 | Preventive And | Breast Examination Model 4 46000 184000 
980361 | Social Medicine 
23 | 222099 | Preventive And | Cathearisation Training ea 42000 252000 
980366 | Social Medicine | Simulator (3Male &3Female) 
24 | 222099 | Preventive And | Computer And Scanner 1 70000 70000 
980373 | Social Medicine 
25 | 222099 | Preventive And | Computer And Scanner 2 70000 140000 
980369 | Social Medicine 
26 | 222099 | Preventive And | Craft Water Testing Kit 4 39000 156000 
980346 | Social Medicine | (High End) 
27 | 222099 | Preventive And | Episitomy Training Simulator | 4 34000 136000 
980368 | Social Medicine 
28 | 222099 | Preventive And | Gynaecological Examniation 3 134000 402000 
980362 | Social Medicine | Model 
29 | 222099 | Preventive And | Laptop 1 80000 80000 
980371 | Social Medicine 
30 | 222099 | Preventive And | Led Projector (Medium End) 1 70000 70000 
980370 | Social Medicine 
31 | 222099 | Preventive And | Lcd Projector Screen With 1 20000 20000 
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शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३५१/प्रशा-१ 


Sr. | Indent Department EQUIPMENT NAME Qty | Per Unit Total 
No No Name Cost Cost 
980367 | Social Medicine | Stand 
32 | 222099 | Preventive And | Mosquito Catching Kit (High 2 12500 25000 
980347 | Social Medicine | End) 
33 | 222099 | Preventive And | Multifunctional Iv Training ia 43000 258000 
980358 | Social Medicine | Arm 
34 | 222099 | Preventive And | Ophthalmoscope (High End) 1 22500 22500 
980349 | Social Medicine 
35 | 222099 | Preventive And | Otoscope (High End) 2 14500 29000 
980348 | Social Medicine 
36 | 222099 | Preventive And | Refrigerator (High End) 2 158600 317200 
980350 | Social Medicine 
Total 103 9977730 
अटी :- 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी उपलब्धतेच्या अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 

२) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

३) सदर यंत्रसामुग्री-साधनसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन 
निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (98॥/) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 

४) सदर यंत्रसामुम्रीची आवश्‍यकता असल्याची व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 

५) सदर यंत्रसामुग्रीसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

६) सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेहाक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळल 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 

७) प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 

८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 

९) सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SASS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 
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शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२३/प्र.क्र.३५१/प्रशा-१ 


qo) उपरोक्त झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 

११) सद्यस्थितीत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरण अधिनियम, २०२३ ची 
अमलबजावणी दिनांक १० मे, २०२३ पासून सुरू झालेली असल्याने प्रस्तुत खरेदी महाराष्ट्र 
वैद्यकीय वस्तु खरेदी प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी. 


२. प्रस्तुत विषयी यंत्रसामुग्रीसाठी येणारा खर्चखालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०७१७३६०८७४१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
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(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
२. महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 

४. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 
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